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Verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor Koppeldijk 
7 te Abcoude als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische 
personenauto's. 


burgemeester en wethouders van de Ronde Venen besluiten om twee parkeerplaatsen aan te wijzen 
voor Koppeldijk 7 als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische personen¬ 
auto's, door het plaatsen van de borden E4 (RVV 1990) en witte onderborden met aanduiding "laden 
elektrische auto". 


Het college van burgemeester en wethouders 
Namens deze , 

H.R ten Kortenaar 
Medewerker Verkeer 
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